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1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 


<< Realizar una breve descripción del sistema a desarrollar>> 


2. OBJETIVO 


<< Especificar el objetivo a lograr con el desarrollo del sistema de información>> 


3. JUSTIFICACIÓN 


<< En este campo justifique para que se está realizando la actualización del aplicativo / Sistema, 
indicando módulos, submódulos y su funcionamiento.>> 


4. ALCANCE DEL SISTEMA 


<< En esta sección se incluirá una breve descripción del contexto del trabajo. Se proporciona una 
visión general de alto nivel acerca de las responsabilidades del sistema, se determinan los límites 
del sistema y los posibles subsistemas que lo componen. Se debe incluir Código del Sistema.>> 


5. REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACION 


<< En esta sección se incluirá una descripción de los requisitos mínimos de infraestructura que se 
deben tener en cuenta para realizar el proceso de instalación del aplicativo (Servidor, base datos, 
reportes, aplicación) >> 
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5.1 CONFIGURACION DEL SERVIDOR DE APLICACIONES 


<< En esta sección se incluirá los requisitos mínimos, los recomendados de la infraestructura y el 
software que debe estar instalado en el servidor de aplicaciones, para la ejecución del Sistema de 
información.>> 


5.2 CONFIGURACION DEL SERVIDOR DE BASE DE DATOS 


<< En esta sección se incluirá los requisitos mínimos, los recomendados de la infraestructura y el 
software que debe estar instalado en el servidor de base de datos, para la ejecución del Sistema de 
información.>> 


6. CREDENCIALES PARA LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 


<< En esta sección se incluirán las credenciales de aplicación, base de datos, reportes, Sistema 
operativo y gestor bases de datos para la configuración del sistema.>> 


7. INSTALACIÓN DEL SISTEMA 


<< En esta sección se debe describir detalladamente el paso a paso de la instalación y configuración 
del aplicativo en los servidores de la SDS. Se deberá especificar alcances, limitaciones, cadena de 
conexión, web config y componentes adicionales (framework, servicios), todo soportado con 
imágenes que aclaren la instalación del sistema.>> 


8. INSTALACIÓN DE LA BASE DE DATOS 


<< En esta sección se debe describir detalladamente el paso a paso del proceso de instalación y 
configuración de la base de datos en los servidores de la SDS. Se deberá especificar esquemas de 
trabajo, nombre de usuario de base de datos, rol del usuario a nivel de base de datos, parámetros 
específicos de configuración como conexión del aplicativo a través de tablas de la base de datos, 
todo soportado con imágenes que aclaren la instalación de Base de Datos del Sistema. >> 
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9. INSTALACIÓN DE LOS REPORTES 


<< En esta sección se debe describir detalladamente el paso a paso de la instalación, configuración 
y publicación de cada uno de los reportes requeridos en el aplicativo, todo soportado con imágenes 
que aclaren la instalación del sistema. >> 


10. INSTALACIÓN Y/O CONFIGURACIÓN DE LA INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS DE 
INFORMACION 


<< En esta sección se debe describir detalladamente el paso a paso para realizar la integración con 
otros sistemas de información si es requerido>> 


